Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 24 listopada 1986 roku, zmarła po ciężkiej chorobie 


NAJUKOCHAŃSZA ŻONA I SIOSTRA 


P. 


Dr LIDIA 


DABROWSKA 


z domu ZABOKLICKA 


DEUGOLETNI PRACOWNIK AKADEMII ROLNICZEJ IM. H. KOLLATAJA W KRAKOWIE 
Uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną w poniedziałek dnia 1 grudnia 1986 r. o godzinie 12.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


MĄŻ, BRAT, BRATOWA, BRATANEK, RODZINA I PRZYJACIELE 


